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がじがに 
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ブ .概要 

1.1 Adaptec Storage Manager ™ について 

Adaptec Storage Manager ™ (lil 降 ASM と略します）は口ーカルまたはリモートの HostRAID ™ (s 
CSI 版 HostRAID および SATA 版 HostRAID ) を管理するためのアプリケーシヨンです。 ASM は]下の様 
な特徴をもっています。 

-柔軟なシステム管理 

ASM を利用しているシステムに対し N 対1管理を提供しており、 TCP / IP を絕由した通信が可能な 
環境の場合、リモート管理によリー度に複数のシステム管理が可能です。 


-グラフィカルな操作画面で Jil 下のアレイ（パック）の作成と削除する機能 


ASM では]下のアレイの作成が可能です。 

- RAID 0 (2 台]上のハードディスクドライブでデータのストライピング） 

- RAID 1 (2 台のハードディスクドライブでデータのミラーリング） 

- RAID 1のスパン （ RAID 10 と同義です。4台のハードディスクでデータのミラーリング 
+ストライピング） 


ffl ヒント 

ASM を使用してのアレイの作成と削除機能は SCSI 版 HostRAID にてデータディスク 
を作成/削除する場合のみ利用可能です。 


-アレイの整合性をチェックするための Verify 機能 

ASM では整合性チ X ックだけをおこなう Verify 機能と、整合性チ x ックと不一致検出時の修正も 
実施する Verify with fix 機能をサポートしています。 

■アレイが縮退時のアレイ自動復旧（リビルド）機能 

ASM ではディスクの抜き差しのタイミングで実行されるホットスワップリビルドと、事前に 
ホットスペアディスクを定義しておくことで、アレイが縮退に移行したタイミングで、ホット 
スペアディスクを利用して実行されるホットスペアリビルドをサポートしています。 


ffl ヒント 

-ホットスワップリビルドは、ホットスワップをサポートしたシステムのみ利用可 
能です。 

■ SATA 版 HostRAID では、アレイ復旧時にホットスペアリビルドを利用しますが、 
ハードウ X ア構成上、事前にホットスペアディスクを準備することはできませ 
ん。 


なお、 ASM の起動には、画面設定で2 5 6色]^>1上となっている必要があリます。2 5 6色を下回 
る設定の場合、2 5 6色レ: I 上の設定を要求するポップアップが表示され、 ASM を起動できません。 
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2 ■インスト — ル ■ アンインスト—ル 


本項では ASM のインストール/アンインストールについて説明します。 


C 

3ヒント 

ASM のインストールは管理者 ( Administrator ) 権限を持つューザが行ってください。 


C 

3を意 

「Adaptec Storage Manager - Browser Ed け ion 」（ ASMBE ) と同ーシステムに混在 
させないでください。この場合、動作の保証はありません。 


[ ASM インストール手順] 

下の手順で ASM のインストールをおこないます。 

1. コンピュータの CD - ROM ドライブに 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM をセットします。 


2 . 


3 . 


画面に表示された「マスターコントロールメニュー」の「ソフトウェアのセットアップ」を右 


クリックし 、 「Adaptec Storage Manager 」 をクリック 
すると、「インストール/アンインストール選択」のダ 
イアログボックスが表示されますので。 「 ASM をインス 
トールする」を選択し[次へ]をクリックします。 


「インストール先ディレクトリの指定」のダイアログボ 
ックスが表示されます。インストール先ディレクトリを 
変更したい場合は、[参照..]を選択しメッセージに従って 
ディレクトリを変更してください。ディレクトリ指定が 
完了したら、[次へ]をクリックします。インストール先 
ディレクトリを変更しない場合は、そのまま[次へ]をク 
リックします。 




4 . インストールを開始します。インストール完了後、セットアップ終了のダイアログボックスが表 
示されます。「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、 [0 K ] をクリックして 
ください。 


ASM のインストール終了時の再起動選択後、セットアップの背景がそのまま残る場 
合があります。この場合は]下の手順に従ってください。 

(1) [ Ctrl ]+[ Alt ]+[ Delete ] を押し、 「 Windows のセキュリティ」画面からタスクマ 
ネージャを起動します。 

(2) 「InstaNShield - ASM 」 のタスクを終了させます。 

(3) この後、「1628:スクリプトべースのインストールを完了できませんでした。」 
等のダイアログが表示された場合は、 [0 K ] ボタンをクリックしてダイアログ 
ボックスを閉じてください。 

この後システムを再起動しインストールは完了です。なお、この操作を行った場合 
でも ASM は正常にインストールできています。 
















































[ ASM のアンインストール] 

iil 下の手順で ASM のアンインストールを実施します。 


コンピュータの CD - ROM ドライブに 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM をセットします。 


2. 画面に表示された 「マスターコントロールメニユー」 の 
クリックし、 「Adaptec Storage Manager 」 をクリック 
すると、 「インストール/アンインストール 選択」のダ 
イアログ ボックスが表示されますので。 「 ASM を アンイ 
ンストール する」を選択し [次へ] をクリックします。 


「ソフトウェアのセットアップ」を右 

、 - 


わけが夕が 

ごが用方;'去に合わせてを通むセット7ッフ > タイフち涅巧してください。 


インストルする碟能き迭巧して • 

則ッウして、続行してください。 

广 ASM をインストールする 
巧 ASM をアンインストールする 


:ください。インスト-ルしむし1视閒ま、进巧を招除してください。じたへ]ホ''タンを 


キゎン七ル I 


2. しばら〈すると、アンインストールの確認ダイアログボッ 
クスが表示されますので[はい]を選択します。 


X] 


この裝品•ぞアンインストールしますか？ 


\{ はいが… i| 一いいえ(凶）」 


3. アンインストールを開始します。アンインストール完了後、セットアップ終了のダイアログ 
ボックスが表示されます。「はい、今すぐコンピュータを巧起動します。」を選択し、 [0 K ] を 
クリックしてください。 


ffl ヒント 

- ASM のアンインストール実施後、 ASM のインストールフナルダに ASM の設定/ 
ログ情報が残ります。 ASM の巧インストール実施時、これらのファイルが不要 
の場合削除してから、巧インストールをおこなって〈ださい。 

- Windows 64 bit OS にて ASM のアンインストールを実施し巧起動を行うと SNM 
P Service の エラーが 発生する場合があります。この場合、 lil 下の様に対応し 
てください。 

1. 「データ実行防止」メッセージで「設定の変更」を選択します。確認のメッ 
セージに対し [ OK ] をクリックします。 

2. 次の画面で 「SNMP Service 」 にチェックマークを付け、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

3. 「SNMP Service は、エラーが発生したため閉じられました。」のメッセー 
ジで「送信しない」を選択します。 






















3. 操作 


ASM の起動方法や表示される画面操作方法などについて説明します。 

ぇブ /の起動 

本項では ASM の起動方法について説明します。 


C3 を是、 

-同一の HostRAID に対し同時に複数の ASM で操作しないでくださし、。 
■アレイ保守操作レ: I 外は ASM 表示を終了させておいてください。 


ご使用の 0 S 、 カラースキームにより、 マニュアル 中の画像が実際の画面と異な 
る場合があります 

Windows XP 等の Windows フアイヤーウォールをサポートしている OS にて 、 AS 
M をインストールすると、 ASM 起動時に" javaw " に対し 「 Windows セキュリティの 
重要な警告」ウィンドウが表示される場合があります。この場合、「ブロックを 
解除する」を選択して利用してください。 

Windows の 64 bit 対応 OS 環境の場合、システム起動時にポップアップメッセージ 
が表示され 、 Adaptec Storage Manager Agent サービスが停止する場合があり 
ます。この場合、下の手順によりサービス エラー 時の再起動を行うことにより 
回避できます。 

1. 「コントロ ールパネル」 一「管理 ツール」 一 「サービス」 を起動する 

2. 「Adaptec Storage Manager Agent 」 のプロパティを開く 

3. 「回復」タグを選択し、「最初の エラー」 項で「サービスを再起動する」 

を選択し、「サービスの再起動」項で再起動する時間を設定する 


3-1.1 HostRAID システムを口ーカルコンピュータで制御する 

ローカルコンピュータを制御する場合はレ: I 下の手順で ASM を起動し、アレイ構成画面を表示します。 


「スタート」一「プログラム」一 「Adaptec Storage Manager 」 を選択し、 
Manaaer 」 をクリックすると ASM が起動されます。 


「Adaptec Storaae 


[スタートからの画面イメージ] 


[ ASM 起動画面] 


I 

Windows Update 

Windows 力如ヴ 

: Windows のライ t ンス記 i 正 

I 

r 巧 プ□ヴラムを） ► 

1 

^をあほったファイル⑩ >1 

1 

13 * 設定径> 、 

1 

ク 3ぉまに） ► 

] 

嫂 ヘルプとサポートな） 


•0 ファイルるをおちして実行(田… 

1 

回 シザ; y I ' 夕。ソが… 

输きゴ J ^ J 




1 山过 

Entwprise View 

を Managed systems 

虹 localhost (Local system) 

@ localhost 127.0.0.1 Windows 

Date Time 

Source Description ' 
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2 . Enterprise View より Local system となつているシステムを選択 
すると、ログイン画面が表示されます。 


^ ~_ 社 


ADAPTEC STORAGE MANAGER 


*Username: |Administrator 
^Password: | 


*C/Kk Cane がわわ。か w 肺 gvestprMfeges. 



ffl ヒント 

ログイン画面をキャンセルすると、アレイの構成画面を確認することができます 
力 《 、アレイに対する各種機能は利用できません。 

但し 、 [Save support archive ] 機能のみ利用可能ですので障害発生時等のアレイ構 
成情報を採取時のみ利用してください。 


3 . ログイン画面で)下の操作をします。 

-「 User name 」 フイールドに、システム管理者 ( Administrators ) 権限のあるユーザ名を指定 
します。 

- 「 Password 」 フイー ルドに 「 Username 」 フイー ルドに指定した ユーザ 名のパ スワー ドを 
入力します。 

- [ Connect ] をクリックします。 

4. アレイコントローラが表示されますので、クリックするとアレイの構成画面が表示されます。 




アレイ構成 
画面が表示 
される 



3-1.2 HostRAID システ厶をリモートコンピュータで制御する 

HostRAID システムをリモートコンピュータで制御する場合、リモートコンピュータ側の ASM に制御するコン 
ピュータを追加する必要があります。追加したコンピュータは、リモートコンピュータ側から口ーカルコンピュータ 
と同じ様に制御することができます。レ: I 下にリモートコンピュータへの追加手順と削除手順をしめします。 


ffl ヒント 

■ リモートコンピュータで制御する場合、リモートコンピュータ側にも ASM 力《イン 
ストールされている必要があります。 

-リモートコンピュータで制御されるシステムは、 ASM のサービスが動作している 
必要があります。 

■リモートコンピュータで制御されるシステムにて Windows OS のフアイヤー 
ウォール機能等が動作している場合、リモートコンピュータ側より制御できませ 
ん。この場合、リモートコンピュータから制御可能な設定に変更して〈ださい。 



























































[リ モー ト コン ピユータ への 追加手順] 

1.[ツールバー ] の [ ADD ] メニューを選択します。 



ffl ヒント 

上記は、メニューバーの [ Remote ] メニューの [ ADD]、Enterprise View の Managed 
system を右クリックし [Add managed system ] を選択しても同じです。 

各メニューについては、 3.2. ASM の操作画面の項を参照してください。 


2 . [Add managed system ] のログイン画面が表示されます。リモート接続するコンピュータについ 
て、な下の項目を入力し、 [ Connect ] を選択します。 


Note: The system must be running the Adaptec Storage 
Manager. 


Host name or TCP/IP address; | 
System startup port number: | 
*Username: | 

♦Password: j 

□ Save user name ホ assword 

t Required fieicf ifsecurifyisen 

1 

34571 

1 

1 

abled. 

[ :. 1 ： ] [ Cancel ] [ Help | 


[Host name or TCP/IP address ] : 

Host name または TCP / IP アドレスを入力します。 

[System startup port number ]: 

リモート接続するコンピュータ上で動作している ASM が使用してい 
る Port 番号を入力します。 

[User name 」 ： 

システム管理者 （ Administrators ) 権限のあるユーザ名を指定します。 
[ Password ] : 

「User name 」 フイールドに指定したユーザ名のパスワードを入力 
します。 


ASM はデフナルトで、34571〜34574の Port を使用します。 Port 番号を変更する場 
合は、 ASM のタスクマネージャより変更可能です。「3.6.2 General se け ing 機 
能」の項を参照してください。 

ログイン画面で設定した値を Save しておきたい場合は 、 [Save user name/pass 
word ] をチエックしてください。 


3 . Enterprise view にリモート接続したコンピュータが追加 
されます。 


屆 

Adaptec Storage Manager 

File 

View Remote Actions Help 

度 ) Add 4 參 

Enterprise view 

を Managed systems I I 

P 

星 nO (Local system) 

養 bellin 口 
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[リモートコンピュータからの削除手順] 

1 .メ ニューバーの [ Remote ] メ ニューより [Remove 
managed system ] を選択し、削除する コン ピュ ータ 
を選択します。 


1(^ Adaptec Storage Manager 


File View 

Remote Actions Help 


慶 A 加 

强を dd 

properties ■ 

1 Enterprise 

Remove managed system ► 

- ■ r - ^ 

BELLIN じ r 


曰 


1 


nO (Local system) 
bellin 口 

辆 Controller 1 (SCSI HostRAID) 


脚 Controller 1(SCSI \ 

Channel 0 320 MB/s {t 
V A ID 0- ODtimal 


2. 削除の確認ウィンドウが表示されます。 

プルダウンメニューよりレ: I 下の何れかを選択でき 
ますので指定して [0 K ] をクリックします。 

[選択メニュ ー] 

■ リモートコンピュータよリイベントを受け付 
ける場合は 、 "Continue to receive events 
from the remote system ." を選択します 
-リモートコンピュータよリイベントを受け付けない場合は、 
events from the remote system ." を選択します 






Removing system BELLINI2. 



jcontinue to receive events from the remote system. 

- 


[ok 1 [ CancelJ [ Help ] 



Do not continue to receive 


3 . Enterprise view にリモート接続したコンピュータが削除 
されます。 



ffl ヒント 

-リモートコンピュータから削除したコンピュータに対し、再度ログインする場合 
は 、 [User name ] と [ Password ] の入力だけでログインできます。但し、巧度ログ 
インする前にリモートコンピュータ側の ASM を終了させた場合は [Host name or 
TCP/IP address ] から入力が必要となります。 

-同一のシステムを複数の ASM より同時に制御しないでください。 
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3.2 ASM の操作画面 


ASM の表示例を示します （ログオン 後、 コントロー 
ラを指定した後に右図の様な画面を表示します)。 


ASM は下の6つの画面インタフェースがあります。 
■メニューバ ー 
■ツールバー 
- Enterprise ヒュー 
- Physical and Logical device ヒュー 
■ イベントビューワー 
■ステータスハー 



これらに対し、レ: I 下の様な操作が可能です。 

■ メニューバーよリアクションを選択可能 
■ツールバーより項目を選択可能 

■ Enterprise ビュ ー、 Physical device ビュ ー、 Logical device ビューにてオブジェクトを選択し、 
右クリックにて項目を選択可能 

■ イベントビューワーにてイベントを選択し、右クリックにて項目を選択可能 
-オブジェクト、イベントをダブルクリック 


ffl ヒント 

各メニュー内で薄い文字で表示されるメニューについては、メニューを表示した時 
点の環境では何らかの理由により利用できないメニューとなります。 


3.2.1 メニューバー 


メニューバーで指定可能な項目は、各オブジ X クトを右クリックすることでも選択/実行可能です。 
ただし、リビルド，ベリファイ実施中は選択/実行できません。 

メニューバーは]下のように表示されます。 

File View Remote Actions Help 

メニューバーのメニューを選択時に、薄い文字で表示されている項目は、メニューを表示したタイ 
ミングの環境では選択できないことを示します。 

下に各メニューについて説明します。 
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- [ File ] メニュ ー 

[ File ] メニューでは]下の項目が選択可能です。 



[Clear the configuration event viewer ] : 

イベントビューワーに登録されているログをクリアします。 

[ Preferences ] : 

異常検出時のアラーム設定、オブジ X クトの表示順設定、容量の 
表示単位などのカスタマイズを行なう場合に選択します。 

機能の詳細は、本項の最後に記載の [ Preferences 機能について] 
の項を参照して〈ださい。 


[Close help ] : 

表示しているヘルプをクローズします。なお、左の例のような表 
示の場合、クローズするヘルプが存在しないため、選択できませ 
ん。 


[ Exit ] : 

ASM を終了します。 


[ View ] メニュ ー 

[ View ] メニューでは]下の項目の選択が可能です。 



[Tool bar ] : 

チェックマークをつけることによリツールバーが表示されます。 
[Status bar ] : 

チェックマークをつけることによリステータスバーが表示されま 
す。 

[Tool tips ] : 

チェックマークをつけることによリオブジェクトなどにカーソル 
を置くとヒントが表示されます。 


[ Refresh ] : 

画面の再表示をおこないます。 


[ Remote ] メ ニュー 

[ Remote ] メニューではレ: I 下の項目の選択が可能です。本機能の使用方法の詳細については、 
「3.1.2 HostRAID システムをリモートコンピュータで制御する」の項を参照してくださし、。 


[ Add ] : 

Enterprise View にリモート管理を行なうシステムを追加する 
場合に選択します。 


[Remove managed system ] : 

リモート管理しているシステムを解放します。なお、左の例 
のような表示の場合、リモート管理しているシステムが存在 
しないため、選択できません。 

- [ Actions ] メ ニュー 

[ Actions ] メニューを選択すると、 ASM 上で指定されているオブジェクトを右クリックした時の 
メニューが表示されます。 


1(^ Adaptec Storage Manager 

File View 

盧 Add 

Remote Actions Help 

霞と dd F 

1 Enterprise 

Remove managed system ► 、 
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[Help] メニユ ー 

[ Help ] メニューではレ: I 下の項目が選択可能です。 


lanaeer 


Actions 

一〜 J 

Help 

^ Information about this window F1 
Search ' 

Contents ' 



|| system ； 

General Concepts 

Publications 

Adaptec direct sales 

Adaptec online support 

What's new 

About Adaptec Storage Manager 


[Information about this window F 1] : 

ASM に関する情報を表示します。（英語表記) 

[ Search ] : 

指定したヮードに対する情報を検索します。 
[ Contents ] : 

コンテンッを表示します(英語表記） 

[About Adaptec Storage Manager ] : 

ASM のバージョン情報を表示します。 


C3 Ei 

[ Help ] メニューの]下の項目は選択しないでください。これらの項目については、 
サポート対象外となりますので、動作保障はおこないません。 

- General Concepts - Publications - Adaptec direct sales 

- Adaptec online support - What’s new 


Preference 機能について 

本機能は異常検出時の アラーム 設定、オブジ X クトの表示順設定、容量の表示単位などのカスタマ 
イズを行なう場合に選択します。下に本機能の指定方法について説明します。 

■ [Alarm settings ] メニュ ー 

本メニューはアラーム機能の設定が可能です。アラーム機能が有効な場合は、システムが縮退状 
態になったことを示すログが登録された場合、及びログ登録時にシステムが縮退状態であった場 
合にアラームが鳴動します。 


[Enable repeating alarm ] : 

ボタンをチェックするとアラーム機能が有効となります。 
デフオルト設定はアラーム機能が有効です。 

[Time between alarms ] : 

アラームの 鳴動間隔時間を設定します。設定可能範囲は10秒 
〜999秒、デフオルト設定は300秒です。 


[Alarm duration ] : 

アラームの鳴動回数 (Beep 時間）を設定します。設定可能範囲 
は1〜99回、デフオルト設定は3回です。 

■ [Display options ] メニュ ー 

ASM の表示設定を指定します。 



Alarm settings 1 Display options ] 

■ 







System tree sorting 

[chronological 


▼ 

Capacity display units 

|Auto-select 








[ OK 

][ 的 n が 1 ] 

i がい 1 






[System tree sorting ] : 

ASM に表示される各オブジ X クトの表示順をレ: I 下から選択で 
きます。デフオルト設定は" Chronological " です。 
" Chronological " :登録順 

" Alphabetical " :アルフアベツト順 

[Capacity display units ] : 

ASM にて表示される容量の単位をレ: I 下から選択できます。 
デフオルト設定は" Auto - select " です。 


" Auto - select " 


ASM で自動的選択して表示します 


" MB " 

" GB " 

" TB " 


メガバイト単位で表示します 
ギガバイト単位で表示します 
テラバイト単位で表示します 
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-メニュー共通のボタン 
[0 K ] : 

入力した設定値を有効としウィンドウを閉じます。 
[ Cancel ] : 

入力した設定値をキャンセルとしウィンドウを閉じます。 
[ Help ] : 

ヘルプを表示します。 


3.2.2 ツールバー 


ツール バーでは、 ASM での ア レイ管理に必要な機能を提供します。 
lil 下は、 ツール バーの表示例です。 

留 1 A 加 4 本 圏 Properties 国 Events な Configure 0 He い 


ツールバーの項目で薄く表示されている項目は、現在の環境では選択できないことを示します。 
lil 下に各ツールについて説明します。 

- [ADD ] メニュ ー 

Enterprise View にリモート管理を行なうシステムを追加する場合に選択します。 

- [Create ] メ ニュー 

論理ドライブを作成する場合に選択します。上記表示例の場合、論理ドライブを作成可能な環境 
ではないことを示します。 

- [Silence ] メ ニュー 

アラー ムが鳴っている場合にアラー ムを停止するために選択します。 Warning と Error のイベント 
が発生した際はデフオルト設定の場合5分毎にアラームが鳴ります。 

アラームに関する設定は、メニューバーの [ File ] メニューより選択できる Preference 機能で変更可 
能です。上記例の場合、アラームが発生していないため、選択不要であることを示します。 

■ [Properties ] メニュ ー 

選択したオブジ X クトのプロパティを表示します。 

- [Events ] メ ニュー 

選択したタイミングのイベントログ情報を表示します。 


■ [Configure ] メニュ ー 


ASM で管理しているシステムを選択し選択したシステムの 

な Configure J 緣 He い 

应 

タスクマネージャを表示します。タスクマネージャでは、 

localhost (Local system) ► 

夕 General settings 

ASM の全般的な設定、管理情報、スケジューリングの状況 

J 因图国 

g Notifications 

を確認/変更等の作業が可能です。 


回 Email Notifications 

Logical devices 

O Tasks 


- [Help ] メニュ ー 

ヘルプを表示します。 
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3.2.3 Enterprise ビュー 


Enterprise ビューでは、 ASM で管理しているシステムの情報が表示されます。管理を行なうシステム 
については、本ビューより管理対象のシステムを選択する必要があります。 

Enterprise ビューは左図のように表示されます。 


なお、ログイン後何らかの要因により接続が切れているシステムに 
ついては、表示されたツリーが薄〈表示されます。 

また、ツリーに表示されている個々のオブジェクトについては、才 
ブジェクトを選択後、右クリックすることメニューが表示されます。 

lil 下に、オブジェクト毎のメニューについて説明します。 


(§] Adaptec Storage Manager 


File View Remote Actions Help 


盧 Add 4 


Enterprise view 


を Managed systems 
蹄 nO (Local system) 

日 巧 spritzer s 

m Controller 1(SATA HostRAID) 
日 ^ bellini 

卿 Controller 1(SCSI HostRAID) 


Managed system の右クリックメニュー 

本メニューでは]下の項目の選択が可能です。本機能の使用方まの詳細については、 

「3.1.2 HostRAID システムをリモートコンピュータで制御する」の項を参照してくださし、。 


Enterprise view ^ Managed 

电 Managed sy ^。 …。 ■ ' 

囚度 ) spritzer- 盧 Add managed system 

Remove managed system ► 
圍 Properties 


[Add Managed system] : 

Enterprise View にリモート管理を行なうシステムを追加する 
場合に選択します。 

[Remove managed system] : 

リモート管理しているシステムを解放します。なお、左の例 
のような表示の場合、リモート管理しているシステムが存在 


しないため、選択できません。 


• ASM にて管理しているシステムの右クリックメニュ ー 
本メニューでは]下の項目の選択が可能です。 



[Hints and tips] : 

ヒントが表示されます。 

[Log out]/[Log in] (口ーカルコンピュータのみ） 

リモート管理するコンピュータのログアウト/ログインを実行します。ログアウト/ログインの 
作業手順については、「3.1. ASM の起動」の項を参照してください。 

[Agent actions] : 

- [ConTigure] : 

ASM のタスクマネージャを起動し" Adaptec Storage Manager Agent General Setting" を表示し 
ます。 

- [View event log] : 

イベントログウインドウを表示します。 

- [Alarm actions] : 

[Enable ド- >[Disable ] の選択でメニューが切り替わります。 [Enable] 指定時は、 [Silence alarm ] と 
[Test alarm] の 2 つのアラームを実行できます。 
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[Save printable configuration] : 

指定したオブジ X クトのアレイ構成情報を、保存先を指定してテキスト形式で保存します。 

[Save support archive] : 

指定したオブジ X クトのアレイ構成情報とログ情報を、保存先を指定して圧縮形式で保存します。 

[Change display group] ( リモートコンピユータのみ） 

表示グループを作成し、リモート管理しているコンピュータをツリー斤ミ式で管理します。本項の 
最後に記載の[グループ管理について]の項を参照してください。 

[Properties] : 

プロパティを表示します。 


ASM にて管理しているシステムのコントローラの右クリックメニュ ー 
本メニューではレ: I 下の項目の選択が可能です。 


Enterprise view 

Physical devices 

あ M … aged systems 
曰强 spritzer-s (Local systi 
卿 Controller 1(SAW 


卿 Controller 1(SATA 

em) 


d) Hints and tips ' 


1 Create logical device 

曾 ! Rescan 
圍 Properties 


[Hints and tips] : 

ヒントを表示します 

[Create logical device] : 

論理ドライブを作成します。左の例のような表示の場合、 
論理ドライブが作成できない環境であることをしめしま 
す。 


[Rescan] : 

リスキャンを実施し、アレイの構成情報の再取得を実施 


します。 


[Properties] : 

プロパティを表示します。 


f グループ管理について1 

リモートコンピュータでリモート管理しているコンピュータは、表示グループを作成して関係する 
システムをツリー形式で管理することができます。システムオブジ X クトと表示グループオブジェ 
クトでレ: i 下の操作が可能です。 

-表示グループの作成、削除、名前変更 

-リモート管理しているコンピュータを表示グループ内/外へ移動 
-表示グループからコンピュータを削除 

レ: I 下に表示グループの作成手順をしめします。 


[表示グループ作成手順] 

1 . システムオブジ X クトまたは表示グループオブジ X クト 
の右クリックメニューより [Change display group] 一 
[New group ...] を選択します。 


Enterprise view 

屬 bellin 口 

Q Managed systems 

磨加 (Local system) 

日 ® bellinn 

I 

m 


• 0 Hints and tips 




Agent actions 

► 

ntroller 1 

I controller 


Save printable configuration 

HostRAID 


Save support archive 



Change display grout ： 

) ► 

♦ None 

国 Properties 

I • 

New group... 
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2. [Group name ] に表示グループの名前を入力 
し [0 K ] を選択します。 


3. 表示グループが作成されます。 


I 理 I Group name 


Group name 


X] 


j I Cancel i I Help || 


表示グループ 
( グループ名を " Labr で 
作成した場合） 


硬 ! Adaptec Storage Manager 


卜 lie View Remote Actions 


盧 A 加 4 


Enterprise view 


を Managed systems 
曼 ) nO (Local system) 



[表示グループの右クリックメニュー ] 

表示グループの右クリックメニューより、表示グループの削除や名前の変更が可能です。 

[Delete display group ] : 

Enterprise View 表ホグル-プを削除します。 


あ Managed systems 
旣 nO (Local system) 

日 qgLa 
回留 

Delete display group 

Rename display group 

[r=i Properties 


[Rename display group ] : 

本メニューを選択し、 [Group name ] を入力し [ OK ] を選択すること 
で名前を変更します。 

[ Properties ] : 

プロパティを表示します。 


[表示グループ配下のコン ピュ ータの右クリック メニュ ー ] 

表示グループ配下のシステムオブジェクトは [Change display group ] メニューの None 
[ None ] が選択可能となります。他の表示グループが存在する場合、メニューより ♦Labi 
他の表示グループを選択すると、そのグループに移動します。 [ None ] を選択する Newaroup 
と、システムオブジェクトは表示グループからはずれます。 - 


ffl ヒント 

システムオブジェクトの [ None ] メニューを選択、または他の表示グループに移動し 
た時に、表示グループ内に他のシステムオブジ X クトが存在しない場合、表示オブ 
ジ X クトは自動的に削除されます。 


3■之 .4 Physical and Loaical device ヒュー 


Physical and Logical device ビューでは、コントローラに接続されている物理デバイスの情報を 
ビューの左側に、論理ドライブの情報をビューの右側に表示します。 

また、表示された各オブジ X クトを指定して右クリックすることにより、利用可能な機能を選択/実 
行することができます。 


Physical and Logical device ビューの切り替えについて 

ビュー内の 0 部をクリックすると詳細表示に切り替わります。 lil 下は表示例です。 


Physical devices 

1 1 Logical devices 

解 Controller 1(SATA HostRAID) 

田圖圖迈强を 

Direct-attached devices 

Logical devices (1) 

倫倫 

® 员 
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[SATA HostRAID の場合] 


Physical devices 

Logical devices 

m Controller 1(SATA HostRAID) 

面昌图面 ® の 

Direc 卜 attached devices 

Logical devices (1) 

V 偷 Porto - Optimal (111.76 GB) 

V 0 RAID1-BOOT- Optimal (111.73 GB) 


a Port1 - Optimal (111.76 GB) 


[SCSI HostRAID の場合] 


Physical devices | 

I Logical devices 

觸 Controller 1(SCSI HostRAID) fi 

因昌图迈趣の 


Channel 0 320 MB/s (5 devices found) 

咬 a ID 0- Optimal (68.17 GB) 

紐 ID 1- Optimal (34.18 GB) 

ID 4- Optimal (33.81 GB) 
a ID 5- Optimal (33.81 GB) 

ホ ID 日 - Enclosure management dev し . 


Logical devices (2) 

V 0 日 00 T-RAID 日 1- Optimal (34.22 GB) 
0 DATA-RAID1 - Optimal (33.81 G 日） 


論理ドライブとハードディスクドライブの対比表示 

論理ドライブを指定すると、対応するハードディスクドライブが反転表示されます。また、論理 
ドライブを構成しているハードディスクドライブを指定すると、指定したハードディスクドラ 
イブを使用している論理ドライブが反転表示されます。 lil 下が表示例となります。 


[ 論理ドライブ指定時 ] 

Physical devices 

I Logical devices 

m Controller 2 (SCSI HostRAID) 

JV 面昌国坦 圓面 


Channel 0 320 MB/s (5 devices found) Logical devices (1) 

V nl 日 0 日 T-RAID 日 - Optimal (1 36.44 G 巨 ) 


[ 物理ドライブ指定時 ] 

Physical devices 

1 1 Logical devices 

ym Controller 2 (SCSI HostRAID) 

K 田图图坦 迅 I] 

Channel 0 32 日 M 日お devices found) 

V 倫 ID 0- Optimal (1 36.44 GB) 

Logical devices (1) 

碎 I 同 BOOT-RAID 日 - Optimal (1 36.44 GB)| 

I—® ID1- Optimal (136.44 GB)| 


- Physical devices 欄の表示方法変更 

物理デバイスは ] 下のボタンを選択することで表示方法を切り替えることができます。 

0 物理デバイスの詳細情報を表示します。 B 物理デバイスをフルサイズの容量表示で 
< 表示例 > 

Physical devices 
m Controller 1(SATA HostRAID) 

Dired-attached devices 
V 倫 Port 0- Optimal (111.76 GB) 

倫 Port 1- Optimal (111. 了 6 G 日） 


あらわします。 


< 表示例 > 

Phiysical devices 


m Controller 1(SATA HostRAID) 


Direct-attached devices 
V [a 1 1 - - 

紐 I 


L® ID 日 - Optimal (1 36.44 G 日 ) 

鮮 ID 1 - Optimal (1 36.44 GB) 
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s 物理デバイスを相対サイズの容量表示であらわします。 
<表示例> 


Physical devices 
m Controller 1(SATA HostRAID) 


Direct-attached devices 

V I 占 ] I 

A [ _ 


ffl ヒント 

-ハードディスクドライブを容量表示であらわした場合、使用していない領域は薄 
い青色で表示されます。 

■ @ の表示例の赤丸で囲まれた個所は予約された領域を示します。 


物理デバイスの右クリックメニュ ー 

物理デバイスの右クリックメニューは、物理デバイスの状態により表示されるメニューが異なり 
ます。 lil 下に物理デバイスの状態毎の右クリックメニュー例を示します。 


物理デバイスが正常な場合/ハードディスクドライブが Verifv 処理中の場合 

/ハードディスクドライブがリビルド化理中の場合 


1 Physical devices | 

I Logical devices 

m Controller 1(SCSI HostRAID) 曲 

田員图面 


Channel 0 320 MB た（日 devices found) 


皆 [a IDO-Optimal の日 ' 1 了。口、 
a ID 2-Optimal (6 日 '1 了し 
a ID 3- Optimal (34.18 (_ 
A ID 4- Optimal (33.31( 
■0 ID 8 - Enclosure man;_ 




Logical devices (2) 

口 一 ]^— D o«"> T 己 历 i: r> r 


0 Hints and tips 


Change write-cache mode to write back 


Blink physical drive 
圏 Properties 


[Hints and tips ] : 

ヒントを表示します。 

[Change write-cache mode to write back ]: 
[Change write-cache mode to write through ]: 

ハードディスクドライブのライトキャッシュの 
設定を変更します。左の例のような表示の場合、 
ライトスルーからライトバックに変更します 


[Blink physical device](SCSI HostRAID のみ）： 
指定のハードディスクドライブの LED を Blink さ 


せます。 


[ Properties ] : 

プロパティを表示します。 


C 3 重要：ライトキャッシュについて 

ライトキャッシュのモードについて説明します。 

■ ライトスルー (write through ) 

増設バッテリを接続していない場合はこの設定を選択してください。この設定を 
選択した場合は書きをみ時にキャッシュを使用しません。 

-ライトバック （wHte back ) 

この設定を選択した場合は、書き込み時に常にキャッシュを使用します。この 
設定をすることで書き込み性能の向上が期待できますが、無停電電源装置 ( UPS ) 
を使用していない場合は使用することはお勧めできません。電源瞬断などの不慮 
の事故が発生した際にデータを損失する危険性があります。この設定を選択する 
場合は、無停電電源装置 ( UPS ) が必須になります。 


£0 ヒント 

ハードディスクドライブ1^1外の物理デバィスは[1~11が5 and tips ]/[ Properties ] のみ選 
択可能です。 
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ハードディスクドライブが Failed している場合 


Physical devices 

I 

酒 Controller 1(SCSI HostRAID) 

曲 


ヒントを表示します。 


Channel 0 320 MB/s (5 devices found) 

口 も A ID 0- Optimal (68.17 GB) 
a ID 2- Optimal (6S.17 GB) 

鮮 ID 3- Optimal (34.18 GB) 

ID 4- Failed f 33.81 。口 ] 

、♦ ID 8-Enclosure ma ® Hints and tips 
Rebuild drive 
Blink physical drive 
圍 Properties 


[Rebuild drive ] : 

リビルドを開始します。 

[Blink physical device](SCSI HostRAID のみ）： 

指定のハードディスクドライブの LED を Blink させます。 

[ Properties ] : 

プロパティを表示します。 


ハードディスクドライブがスペアディスクの場合 ] SCSI HostRAID のみ i 


Physical devices 


—• Controller 2 (SCSI HostRAID) 

Channel 0 320 MB/s (5 devices found) 
で m IDO-Optimal (136.44 GB) 

ID1- Optimal (136.44 GB) 

O ID 3-Ready (17.13 GB) 

^ ID 4-Hot spare (33.87 GP' 
爭 ID 6 - Enclosure manager- 


II Logical devil [Hints and tips ]: 
aV 因图图 ヒントを表示します。 
i_ogicaidevice [Delete hot-spare drive ]: 


0 BOO 


(D Hints and tips 

Delete ho 卜 spare drive 
Blink physical drive 
国 Properties 


スペアディスクの設定を解除します。 

[Blink physical device ] : 

指定のハードディスクドライブの LED を Blink させます。 

[ Properties ] : 

プロパティを表示します。 


未使用のハードディスクドライブの場合 (さ CSI HostRAID のみ)_ 


[Hints and tips ] : 

ヒントを表示します。 


Phiysical devices い〇。ゎ 31 devices _ 

m Controller 1(SCSI HostRAID) & IT|IS]@ [+1 


Channel 0 320 MB/s (5 devices found) l_ogical devices (1) 

口 A IDO-Optimal (68.17 GB) で 0 BOOT-RAID01 - 

ID 1- Optimal (68.17 GB) 

0 ID 3-Ready 口 3.81 no 、 

O ID 4-Ready (33.81 の剛ミ 3 が tips 
♦ ID 8-Enclosure ms Create simple volume 
Create hot-spare drive 


Change write-cache mode to write back 
Blink physical drive 


国 Properties 


[Create simple volume ] : 

本機能はサポートしていませんので選択しないでくだ 
さい。（動作保障していません） 

[Create hot-spare drive ] : 

スペアディスクを作成します。 

[Change write-cache mode to write back ]: 

[Change write-cache mode to write through ] : 

ハードディスクドライブのライトキャッシュの設定を 
変更します。左の例のような表示の場合、ライトス 
ルーからライトバックに変更します 


[Blink physical device ] : 

指定のハードディスクドライブの LED を Blink させます。 


[ Properties ] : 

プロパティを表示します。 


ffl ヒント 

論理ドライブに使用されていないハードディスクドライブでパーティシヨンが存在 
する場合、レ: I 下の様に表示されます。この様なハードディスクドライブはホットス 
ペアディスクにもアレイ作成時に使用するハードディスクドライブとしても利用で 
きませんので、利用する場合はパーティシヨンを解放してください。 

己 ID 3- Partitioned (33.37 GB) 
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論値ドライブの右クリックメニュー 

論理ドライブの右クリックメニューは、論理ドライブの状態により表示されるメニューが異なり 
ます。 lil 下に論理ドライブの状態毎の右クリックメニュー例を示します。 


論理ドライブが正常な場合 


[Hints and tips ] : 

ヒントを表示します。 


Logical devices 

迈 圓图迈巧圓 

Logical devices (2) 

巧 fp 0QQT DAinrH On+iI 。 d っっ nD、l 

员 Devil 

Clear 

Verily 

Verily with fix 
Delete logical device 
Change logical device name 
Blink logical device 
圍 Properties 


[ Clear ] : 

論理ドライブの Clear を実行する場合に選択します。 

[ Verify ] : 

論理ドライブの Verify を実行する場合に選択します 
[Verify with fix ] : 

論値ドライブの Verify with fix を実行する場合に選択します。 

[Delete logical device ] : 

論理ドライブを削除する場合に選択します。 

[Chanae Logical device name ] : 

論理ドライブ名を変更する場合に選択します。 

[Blink logical device](SCSI HostRAID のみ）： 

指定した論理ドライブを構成するハードディスクドライブ 
を Blink します。 


[ Properties ] : 

プロパティを表示します。 


論理ドライブが縮退している場合 

論理ドライブが正常な状態から、 [ Clear ]、[ Verify] 、 [Verify with fix ] が薄い表示となり利用できなく 
なります。 


論理ドライブがベリファイ実行中の場合/論理ドライブがリビルド実行中の場合 


」 し 1_ 〇が cal devices _ 

11 因昼图迈 のの 

Logical devices (2) 

マ @ BOOT-RAID01 - Optimal (34.22 GB) 

ri\\ r% ，，•：，- A r\A ぃ . ん:〜 

の Hints and tips 

A A background operation is in progress. You cannot alter the configuration. 
Stop current task 


High 

Change background task priority 

► 

Medium 

Low 

Blink logical device 

I ; 当 Properties 



[Hints and tips ] : 

ヒントを表示します。 

[也付きのメッセージ]: 

他理中のため、アレイの構成を変更できない 
事を示します。 

[Stop current task ] : 

現在実行中の他理を中止します。 

[Change background task priority ] : 

現在実行中の他理の優先度を、 High / Medium / 
Low から選択します。デフナルトはベリファ 
イ他理の場合は Medium 、 リビルド処理の場 
合は High となります。 

[Blink logical device](SCSI HostRAID のみ）： 
指定した論理ドライブを構成するハードディ 
スクドライブを Blink します。 

[ Properties ] : 

プロパティを表示します。 
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-その他コマンド 


^論理ドライブに利用されていないハードディスクドライブを指定し、実行するとホットスペア 
U ディスクに設定されます。ホットスペアディスクは丢立の様に表示されます。ホットスペアディ 
スクを利用したリビルド方法については、「3.5.2ホットスペアリビルド」の項を参照してくだ 
さい。 

^論理ドライブを作成します。論理ドライブの作成については、「3.3.1論理ドライブの作成」の 
U 項を参照してください。 

2論理ドライブを削除します。論理ドライブの削除については、「3.3.2論理ドライブの削除」の 
項を参照してください。 


CQ を思 

論理ドライブを誤って削除した場合、復旧することはできません。このため、論理 
ドライブの削除を実行する場合は、充分な確認をおこなってください。 


3.2.5イベントビューワー 

イベントビューワーでは、 ASM にログオン後に登録されたログ情報を表示します。 

ASM にログオン lil 前のログも参照したい場合は、ツールバーの [ Events ] メニューを選択してくださし、。 


Date 

Time 

Sciutxs 

Description 

(1) 2005-05-1 8 

日 1:38:34 牛棟 JST 

spritzer'-s 

User Administrator logged into spritzer-s with administrative privileges. 

(D 2005-05-1 0 

日 1:36:53 牛墙 JST 

spritzer-s 

Adaptec Storage Manager started on TCP/IP port number 34,571 . 


■イベントビューワー上で右クリック 


Clearthe configuration event viewer 
Configuration event detail 


[Clear the configuration event viewer ]: 

イベントビューワーに表示されているログをクリアします。 
[Configuration event detail ] : 

イベントビューワーに表示されているログにカーソルを当てた状 
態で選択するとログの詳細表示となります。 


3-2.6 ステータスバー 


選択したオブジェクトのステータスを表示します。 

I 菌 sp 「 itze 「 -s に ontmller 1 
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3.3 論理ドライブ(アレイ）の作成と削除 

論理ドライブの作成と削除は 、 SCSI HostRAID でのみ利用可能な機能です。 

ASM では]下の論理ドライブの作成が可能です。 

- RAID 0 (2 台]上のハードディスクドライブでデータのストライピング） 

- RAID 1 (2 台のハードディスクドライブでデータのミラーリング） 

- RAID 1のスパン （ RAID 10 と同義です。4台のハードディスクでデータのミラーリング 
+ストライピング） 


CQ 注意 

■SATA HostRAID を利用している場合、 ASM では追加で論理ドライブを作成する 
ことはできません。 

-論理ドライブを作成する場合、レ: I 下のハードディスクドライブは使用しないでく 
ださし、。 

-パーティシヨンのあるハードディスクドライブ 
-他アレイで使用していたハードディスクドライブ 

-論理ドライブを作成中は他理を完了するまでシステムをシャットダウンや、ハー 
ドディスクドライブの挿抜は行なわないでください。 

- ASM では一つのアレイ（パック）に対して1つの論理ドライブのみ作成可能です 

■ RAID の選択肢として 「Simple volume 」 が表示され選択可能ですが、 ASM では動 
作保障していません。 


3.3.1 論理ドライブの作成 


論理ドライブの作成は、未使用のハードディスクド 
ライブが存在する場合に、 ^ ボタンが選択可能と 
なります。論理ドライブを作成するために、 I 肩 I ボタ 
ンを選択してください。上記ボタンを選択後、ち図 
の画面が表示されます。 

なお、論理ドライブ作成画面で共通に表示される選 
択ボタンについて、1^>1下に説明します。 


「< 白 ack I 

I Next> 

[^Cancel 

[ Help I 
[^Remove logical device | 

[Add logical device I 



前のシートに移動します 
次のシートに移動します 
論理ドライブの作成他理をキャンセルしま 
ヘルプを表示します 

本機能は HostRAID ではサポートしていません。使用しないで〈ださい。 
本機能は HostRAID ではサポートしていません。使用しないで〈ださい。 
ハードディスクドライブの表示形式を変更します。 


View の 固妇 

:論理ドライブの作成を実行します 


レ: i 下に論理ドライブの作成手順を説明します。 
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Custom configuration 手 fl 眞 

"Custom Configuration for controller X "( X は コントローラ 番号) のボタンを 選択して [ Next ] を選択し 
ます。本機能は設定項目を順に指定して論理ドライブを作成するモードです。 

レ: I 下に設定手順について説明します。 


"Custom Configuration for controller X " を選択 
します。（ X はコントロ ーラ番号） 


0 Custom configuration for controller 1 

Clickthis choice to configure your SCSI HostRAID controller manually. 


2. RAID の種別を選択します 。 [Advanced settings ] を選択すると、選択可能な RAID が増えます。 
RAID を選択するとチ X ックマークが表示されます。 [ Next ] を選択します。 


Define logical devices. Follow the instructions in the panel below to select a RAID level, add physical drives, and adjust other settings as 
desired. Click'Add logical device'to define another, or click .Remove logical device'to remove this one; then, click'Next； 

New I 

Select the RAID level 化り his logical device. 

m RAID a 

(Striping, 2 or more drives required, not redundant) 

み RAID1 

(Mirroring. 2 drives required, redundant) 

み RAID 10 

(Striped mirrors, even number of drives required, redundant) 

# Simple volume 

(A single drive segment, not redundant) 

[Add logical device ] 

1 < Back II Next > 1[Cancel] [ Help I 



jctthe RAID level for this logical device. 


RAID を選択す 
るとチェック 
マークが表示 
される 


巧 Advanced settings 

# RAID 10 

# Simple volume 


(Striped mirrors, even number of drives required, redundant) 
(A single drive segment, not redundant) 


〔Add logical device i 


I < Back II Next > I 〔 Cancel ] 〔 Help | 


3. RAID を構成するため、レ: I 下の情報を設定します 。 Physical devices ビューより RAID を構成す 
る未使用のハードディスクドライブを選択するとチェックマークが表示されます。 [ Next ] を選択 
します。 lil 下の図は RAID 1 作成時の図となります。 


Define logical devices. Follow the instructions in the panel below to select a RAID level, add physical drives, and adjust other settings as 
desired. Click 'Add logical device'to define another, or click 'Remove logical device'to remove this one; then, click TJext.' 


ド 





Physical devices View 風恩)担） 

Click on 2 physical devices in the panel at right. 

Channel 0 320 MB/s (5 devices found) 

RAID level 

0 RAID1 

マ A IDO-Optimal (69,808 MB) 

Nams 

jDevice 2 

ii ID 1- Optimal (69,808 MB) 

で Advanced settings 

|mb ▼ 

O ID 3-Rea か (34| 目 18 MB) 

O の 4-Ready 口4,618 MB) 

Capacity display units 

爭 ID 8 - Enclosure management device 

Size (MB) 

|o 


Initialize method 

I。 の r 、 


Initialize priori か 

[Remove logical device | 

卜 igh ， 


[Add logical device ] 


〔< Back ] 「 Next > ] 〔Cancel ] 〔 Help ] 


I - 1 ハードディスクドライブ 

I ^を選択するとチェック 

/マークが 表示される 


Define logical devices. Follow the instructions in the panel below to select a RAID level, add physical drives, and adjust other settings as 
desired. Click ’Add logical device'to define another, or click 'Remove logical device'to remove this one： then, click 'Next； 


_ 

、イ ilickon 2 physical devices in the panel at right. 
RAID level 〇 RAID 1 

Name [Device 2 

マ Advanced settings 

Capacity display units |MB ▼ 

Size (MB) 134618 

Initialize method [blear — 

Initialize priority [High ， 


Channel 0 320MB/S (5 devices found) 

^ m IDO-Optimal (69.808 MB) 

- Optimal (69,808 MB) 

/optimal Ch 0. ID 3 (34,618 MB) 


I flewc 

Njr ID8- 


Jew optimal Ch 0. ID 4 (34,618 MB)] 

8 - Enclosure management device 


I < Rank 1 「 Npxt > 1 I な ncel 1 \ HcIn 1 


[ Name ] : 

論理ドライブの名前を設定します 

[Advanced settings ] を選択すると lil 下のメニユーが追加 
されます。 

[Capacity display units ] : 

表示する容量の単位を MB / GB / TB より選択します。 
デフオルト設定は MB となります。 

[ Size ] : 

RAID を構成するハードディスクドライブを選択時に 
作成されるアレイの容量が表示されます 

[Initialize method ]( RAID 1/10 のみ）： 

論理ドライブのイニシャライズ方法を設定します。 
HostRAID は Clear 固定です 

[initialize priority ]( RAID 1/10 のみ）： 

論理ドライブのイニシャライズ他理の優先度を High / 
Medium / Low より選択します。デフナルト設定は 
High となります。 


[ Second-level devices ]( RAID 10 のみ）： 
本項は" 2" と表示されます。 


[Stripe size ( KB )]( RAID 0/10 のみ）： 

RAID を構成する各ハードディスクドライブに分散さ 
せるデータの単位を16/32/64より選択します。デ 
フナルト設定は 64( KB ) です。 
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4. 設定内容のサマリが表示されます。 [ Apply ] を選択すると確認メッセージが表示されます。 [ Yes ] 
を選択すると論理ドライブのイニシャライズ他理が開始します。 [ No ] を選択すると、論理ドライ 
ブ作成他理を中止します。 


Configuration summary. Below is the configuration summary for the controller To accept and save this configuration, click'Apply.' To 
make changes, click 'Back.' 



5. メインメニューに戻り、 Clear 実行中の論理ドライブが確認できます。 Clear 終了後論理ドライ 
ブは有効となります。 


Enterprise view 

Physical devices 

1 1 Logical devices 

• Managed systems 

曰脑 bellin 口 (Local system) 

齿 Controller 1(SCSI HostR 

'位 Controller 1(SCSI HostRAID) 

a 田員国迈 迅足] 

Channel 0 320 MB/s (5 devices found) 

Logical devices (2) 


マ ii ID 0 - Optimal (68.17 GB) 

m 忙 1- Optimal (68.17 GB) 

m iD 3 - Optimal (33.81 GB) 

m ID 4-Optimal (33.81 GB) 

爭 ID 8 - Enclosure management devi... 

マ员 BOOT-RAID01 - Optimal 口 4.22 GB) 
Device 2 - 33.81 GB, Clearing: 0%. 


手順3で RAID を構成するために選択したハードディスクドライブ数が、 RAID を 
構成するために必要な数より少ない状態で、 [ Next ] を選択すると警告メッセージ 
が表示されます。 

手順3で既に論理ドライブに利用されているハードディスクドライブを選択する 
と警告メッセージが表示されます。 


Express conTiguraiion 手順 

"Express Configuration for controller X "( X はコント□-ラ番号)のボタンを選択して [ Next ] を選択し 
ます。本機能は未使用ハードディスクドライブの状況より自動的に論理ドライブ構成案を作成す 
なモートです。 

1^>1下に設定手順にっぃて説明します。 


1 . "Express Configuration for controller X " をみ Express configuration for controller 1 

選択しす寸 がはーントローラみ吾） Clickthis choice to configure your SCSI HostRAID controller automatically. 

2. 自動で RAID 構成を作成しサマリ画面を表示します。 [ Apply ] を選択すると確認メッセージが表 
示されます。 [ Yes ] を選択すると論理ドライブのイニシャライズ処理が開始します。 [ No ] を選択 
すると、論理ドライブ作成他理を中止します。 

RAID 構成を編集したい場合は 、 [Modify logical devices ] ボタンを選択します。 


Configuration summary | 


► Click 'Apply'to save your configuration changes. 



〔 <Ba か II Apply] 〔 Cancel] 〔 Help] 
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3 . [Modify logical devices ] ボタンを選択したときのメニューは Custom configuration 手順の手順3 
とおなじです。設定変更については 、 Custom configuration 手順の手順3を参照してください。 

4. サマリ表示画面より [ Apply ] を選択後、確認メニューで [ Yes ] を選択するとメインメニューに戻り 
Clear 実行中の論理ドライブが確認できます。 Clear 終了後論理ドライブは有効となります。 

3.3.2 論理ドライブの削除 

論理ドライブの削除は、 lil 下の手順で実行します。 

1. 削除可能な論理ドライブを選択します。削除可能な論理ドライブを選択すると;^ボタンが有効 
となります。 

2. ボタンを選択します。 

3. 警告メッセージが表示されますので、 [ Yes ] を選択します。 [ No ] を選択すると、削除他理を中止 
します。 

4. 選択した論理ドライブが ASM 上から削除されます。 


C3 Ei 

論理ドライブを誤って削除した場合、復旧することはできません。このため、論理 
ドライブの削除を実行する場合は、充分な確認をおこなってください。 
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义 4 ベリファイ機能 

ベリファイ機能はレ: i 下の2種類の機能をサポートしています。用途に応じて適切な機能を利用願い 
ます。 


Verify :アレイの整合性の確認を実施します。 

Verify with fix :アレイの整合性の確認及び不整合を検出時に修復を実施します。 

また、予期せめシャットダウンが発生した場合、システムの巧起動後に自動的にベリファイ機能が 
実行（自動べリファイ機能）されます。 


ffl を意 

Verify with fix 機能は、 ASM 上の表示またはログ上に 「 Build/Verify 」 や 「 Building/ 
Ver げ ying 」 と表示される場合がありますが、 Verify with fix と同意となります。 


C 3 重要：ベリファイのスケジューリング推奨について 

ベリファイ機能はアレイの整合性をたもつ iii 外にアクセス頻度の低いファイル 
や、未使用領域の後発不良を発見する効果も得られます。論理ドライブが縮退し 
た状態で後発不良を検出するとデータの復旧（あるいはシステムの復旧）ができな 
〈なりますので、後発不良の早期発見は予防保守の観点で非常に効果がありま 
す。このためシステムの負荷が少ない時間に週1回は実施して頂くことを強く推 
奨します。なお、 ASM のインストール直後は、水曜日の AM0:00 に Verify を実行 
するようにデフオルト設定されています。 


3-4.1 ベリファイの実行 


ベリファイ機能はレ: I 下の手順で実行します。 

[ベリファイ実行手順] 

1. ベリファイを実行したい論理ドライブを選択し、右クリックメニューより [ Verify ] または [Verify 
with Fix ] を選択します。 

2. 左のような確認メッセージが表示されますので 
[ Yes ] を選択します。スケジューリングを実施する 
場合は、 [ Schedule ] を選択します。（詳細は「3.4.3 
ベリファイのスケジューリング」を参照してくだ 
さし M 中止する場合は [ No ] を選択します。 

3. ベリファイ他理が実行されます。 ASM 上ではレ: I 下のように表示され進披率が確認できます。 


Physical devices 

1 1 Logical devices 

押 ) Controller 1 (SCSI HostRAID) 

II 因图图迈 ® I ] 



Channel 0 320 MB/s (5 devices found) 

V 倫 ID 0- Optimal (68.17 GB) 

A ID 2- Optimal (68.17 GB) 

鮮 ID 3- Optimal (34.13 GB) 

紐 ID 4- Optimal (33.81 GB) 

、♦ ID 8 - Enclosure management dev し' 


Logical devices (2) 

勺 贷 BOOT-RAID01 - Optimal (34.22 GB) 
© Device 1 - 33 .到 VerilVing: 2%. ^ 


ffl ヒント 

ベリファイ他理の優先度を変更する場合は、「3.2.4 Physical and Logical 
device ビユー」の「論理ドライブの右クリックメニユー」「論理ドライブがベリ 
フアイ実行中の場合」の項を参照してください。 
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3-4.2 ベリフアイの中止 

ベリファイ他理を中止する場合は、ベリファイ他理中の論理ドライブを右クリックし、 
[Stop current task ] を選択します。 


3.4.3 ベリフアイのスケジューリング 


ベリファイ他理のスケジューリングの設定は、「3.4.1ベリファイの実行」で記載のベリファイ手順 
2で示す確認メツセージより [ Schedule ] を選択することにより設定できます。 

下にべリファイのスケジユーリング方法についてしめします。 


[ベリファイのスケジューリング手順] 

1. ベリファイのスケジューリングを実行したい論理ドライブを選択し、右クリックメニューより 
[ Verify ] または [Verify with Fix ] を選択します。 


2. 左のような確認メッセージが表示されますので 
[ Schedule ] を選択します。中止する場合は [ No ] を 
選択します。 



3. ベリファイのスケジューリング画面が表示されますので]下の設定を実行します。 

[ Recurring ] : 

スケジュールするタイプを]下より選択します。 

Never :ベリファイを実行する日時指定します 

Daily :毎日実行する時間を指定します 

Weekly :毎週実行する曜日時刻を指定します 
Monthly :毎月実行する日時を指定します 

[スケジューリング指定画面]: 

スケジュールするタイプにより、日時/曜日を指定します。 

[0 K ] : 

スケジユーリングを完了し有効とします。 


[ Cancel ] : 

スケジューリングをキャンセルします。 


4. スケジユーリングを完了するとレ: I 下のようなログがイベントビューワーに登録されます。 


Date 

Time ^ Source 

Description 

(1) 2005-05-1 8 

11:2 日;日了 午前 JST sprite 卜 S 

Task Scheduler: Task 2 scheduled successfully. 



ffl ヒント 

■スケジユーリングされたタスクは、設定した日付より有効となります。 
•ベリファイのスケジユーリング時にベリファイ処理の優先度の設定はできませ 
ん。ベリファイ処理の優先度を変更する場合、毎べリファイ他理実行中に変更す 
る必要があります。 

■スケジユーリングされたベリ ファ イ他理が何らかの要因でエラーとなった場合、 
その後のスケジユーリングは無効となりますので巧設定をおこなってください。 
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3.5 リビ J レド機肯层 


本機能は縮退したアレイを復旧する機能です。本機能を行なうにためは、故障したハードディスク 
ドライブを正常なハードディスクドライブに交換後、実施してください。 

リビルドを行なうためにはレ: I 下の3つの方法があります。 

[ホットスワップリビルド]: 

システム運用中に故障したハードディスクドライブを正常なハードディスクドライブに交換する 
ことにより実行するリビルド機能 

[ホットスペアリビルド]: 

あらかじめホットスペアディスクを作成しておくことにより、ハードディスクドライブの故障が 
発生した時点で自動的にスペアディスクを使用してリビルドを開始する機能 

[ASM からのリビルド実巧]: 

故障したハードディスクドライブを右クリックすると表示される [Rebuild drive ] を選択することに 
より実行するリビルド機能。本機能は故障したハードディスクドライブを利用してアレイの復旧 
を試みますので、リビルドに失敗やアレイが復旧できてもすぐに縮退する可能性があります。 
このため、リビルド後の動作は保障できません。 

iil 下にホットスワップリビルドとホットスペアリビルドの実行方法についてしめします。 


ffl ミ主意 

-アレイのリビルド実行中は、ホットスワップ機能を利用しないでください。 

•リビルドを実行するためには、交換するハードディスクドライブのディスク容量 
と同じかそれ]上のディスク容量のハードディスクドライブに交換する必要があ 
ります。 


3-5.1 ホットスワップリビルド 


本機能はホットスワップに対応したシステムのみ実行可能です。本機能は]下の手順で実行します。 


1. 故障したハードディスクドライブを確認 
します。右図は ASM の表示例です。 

は縮退している論理ドライブをしめし 
^ は故障しているハードディスクドライブ 
をしめします。 


P 邮 ical devices 

1 1 Logical devices 

位 Controller 1 (SCSI HostRAID) 

fl 田图图田 巧の 


Channel 0 320 MB/s (5 devices found) 
マ A IDO-Optimal (68.17 GB) 
m ID 2-Optimal (68.17 GB) 


j6itlD3 - Optimal 口 4.18 6B) 
r 4 - Failed 口 3.81 GB) 

ID 8 - Enclosure management device 


Logical devices (2) 

、 BOOT-RAID01 - Optimal (34.22 GB) 
bATA-RAID1 - Degraded 口 3.81 GB) 


2. 故障したハードディスクドライブを抜きます。 
右図はハードディスクドライブを抜いた後の 
ASM の表示例です。ハードディスクの故障の 
状況によっては、ハードディスクドライブを 
抜く前から右図のように表示される場合があ 
ります。 


Physical devices 

1 1 Logical devices 

苗 Controller 1(SCSI HostRAID) 

a 因昼回迈 iji 面 

Channel 0 320 MB/s (4 devices found) 

巧 m IDO-Optimal (68.17 GB) 

ii ID 2-Optimal (68.17 GB) 

Logical devices (2) 

口 0 BOOT-RAID01 - Optimal 口 4.22 GB) 

I DATA-RAID1 - Degraded (33.81 GB)| 

[& ID 3- OptimaK34'18 GBil 
爭 ID 8 - Enclosure management devi... 
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3. 故障したハードディスクドライブを抜いたス 
ロットに、交換用のハードディスクドライブ 
を実装します。実装後、リビルドが開始しま 
す。リビルド実行中は右図のように ASM 上で 
進抄率が確認できます。 


Physical devices 

I Logical devices 

齿 Controller 1 (SCSI HostRAID) 

n 面圖回面 迅の 

Channel 0 320 MB/s (4 devices found) 

Logical devices (2) 

マ IDO-Optimal (68.17 GB) 

マ巧 BOOT-RAID01 - Optimal (34.22 GB) 

ID 2-Optimal (68.17 GB) 

Device 1 - な 81 GB, Rebuilding:1 境 .、 > 

I ^ ID 3-Optimal (34.18 08)1 

Kid 4 - Rebuilding 口 3.81 GbJ 
♦ ID 8- Enclosure management dev し . 


ffl を意 

ホットスワップ機能を利用してハードディスクドライブの交換を行なう場合は、 
ハードディスクドライブを取り外してから替わりのハードディスクドライブを取り 
付けるまでに60秒レ: I 上の間隔をあけてください。この間隔が短いと予期せめ事象が 
発生する可能性があります。 （ ASM 上でハードディスクドライブの取り外し/取り 
付けを認識できてから次の作業を行なうことをお勧めします） 


3.5.2 ホットスペアリビルド 


本機能は、レ: I 下のケースで利用できます。 

① SCSI HostRAID 環境でホットスペアディスクが設定可能なシステム 

② システムを電源断した状態でハードディスクドライブを交換してシステムを起動後、 ASM 上で 
交換したハードディスクドライブをホットスペアディスクに設定した場合 


ffl を意 

ホットスワップ機能をサポートしていない SATA HostRAID の場合、リビルド機能 
を実行するためホットスペアリビルドの②の機能を利用してください。なお、交換 
するハードディスクドライブは事前に ASM 上で Port 番号を確認してから実施するこ 
とをお勧めします。 


ホットスペアディスクの設定方法 

1 . 〇表示の未使用のハードディスクドライブを指定します。 

2 . 1^1ボタンを実行します。 

3 . ハードディスクドライブが丢 J 表示となりホットスペアディスクに設定されます 


ffl を意 

-ホツトスペアディスクは、 lil 下にしめす状態のハードディスクドライブを指定で 
きません。 

- HostRAID または他アレイで使用していたハードディスクドライブ 
-パーティシヨンが作成済みのハードディスクドライブ 
この場合、新品のハードディスクドライブか、フォーマツト済みのハードディス 
クドライブを使用してください。 

-ホツトスペアディスクには、アレイを構成するハードディスクドライブの容量と 
同じか容量の大きいものを使用してください。ハードディスクドライブの容量が 
小さいとホットスペアリビルド機能は動作しません。 
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ホットスペアディスクの設定解除方法 

1. ホットスペアディスクを指定し、右クリックをします。 

2. 右クリックメニューより [Delete hot-spare drive ] メニューを選択します。 

3. ホットスペアディスク設定が解除され、未使用のハードディスクドライブ表示となります。 



3.6 タスクマネージャについて 

ASM ではタスクマネージャにて ASM の全般的な設定、 

管理情報、スケジューリングの状況を確認/変更等 
の作業が可能で、 ASM とは別のウィンドウとして表 
示されます。タスクマネージャを起動する場合は、 

ツールバーの [ Configure ] メニューよリ起動してくだ 
さい。タスクマネージャは機能毎に4つの機能で構 
成されています。 

[General setting ] 機能 
ASM の全般的な設定を行ないます。 

[ Notifications ] 機能 
ASM で管理しているシステムの設定を行ないます。 

[Email Notifications ] 機能 

本シートの機能は未サポートです。使用しないでください。 
[ Tasks ] 機能 

タスクのスケジューリング状況の確認/変更等を行ないます。 


File View Actions Help 


J 夕 He い] 


'General settings I 当 Notifications J Email Notifications ] © Tasks I 



Task event desc けが ion 


Task Manager started with tasks Enabled. 


3-6.1 タスクマネージャの操作画面 


じ I 下に各メニューの説明をしめします。 

タスクマネーシャのメニューバー 

- [File ] メニュー 


File View Actions 

Help 

Clearthe event log 

> Q Notifications 

Close help 

回 Email Notifications 

Close 

© Tasks 


[Clear the event log ] : 

指定した情報のログ情報をクリアします。 

[Close help ] : 

ヘルプを表示していた場合、クローズします。 
[ Close ] : 

タスクマネージヤをクロー ズします。 


- [View ] メニユ ー 

File View Actions [Tool bar ] : 

一 1001 bar I チェックマークをつけることによりツールバーが表示されます 


[Actions ] メ ニュー 

[ Actions ] メニューを選択すると、タスクマネージャ上で指定されているオブジ X クトに対する選択 
メニューが表示されます。 

[Help] メニュ ー 

「3.2.1メニューバ ー 」の [ Help ] メニュー同名のメニューを参照してください。 


夕乂ククネ——ンヤのツ—— J レ/く—— 

タスクマネージヤの各機能の選択メニューと [ Help ] を表示します。 
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3.6.2 General setting 機能 


本機能では、 ASM の全般的な設定が可能です。 lil 下に各設定項目について説明します。 


夕 Help 



[Agent system base port number ] : 

ASM で使用するベースの Port 番号を設定します 。 AS 
M では設定したベース Port 番号より連続した4つの 
Port を使用します。ベース Port 番号のデフオルト設 
定は「34571」ポートです。 

[Save events in OS event log ] : 

チェックすることにより ASM にて検出したログを 
0 S のイベントログに登録します。デフオルト設定は 
チェックされています。なお、本設定はデフオルト 
設定より変更しないでください。 


[Broadcast events to logged-in users ] : 

チェックすることによリ縮退や異常検出時にポップアップメッセージが表示されます。 
[Sound alarm ] : 

チェックすることによリ縮退や Critical なイベントが発生した場合にアラームを起動します。 
[Alarm mterval ( Seconds )] : 

アラームを使用する場合は秒単位で鳴動間隔を調整できます。デフオルト設定は300秒です。 

[Refresh Trom agent ] : 

変更した設定をデフナルト設定に戻します。 

[Save changes ] : 

変更した設定をセーブし有効とします。 


ASM で使用している Port 番号が他モジュールと競合している場合は、連続した4 
つの未使用 Port を探し出し 、 [Agent system base port number ] メニューに連続 
した4つの未使用 port 番号の先頭の番号を設定してください。 

※システム上でコマンドプロンプトより" netstat " コマンドを実行することで使用 
中の Port を確認できます。本コマンドの詳細は 0 S のヘルプを参照してくださ 
い。 

[Save events in OS event log ] メニューのチェックをはずすと、 ESMPR 0 を利 
用した通報機能が利用できなくなりますので、絶対にはずさないでください。 
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3.6.3 Not け ications 機肯 g 


本機能では、 ASM で管理しているシステムの設定を行ないます。 
1^1下に各設定項目について説明します。 

Host name より選択したシステ厶の右クリックメニュー 


留 A 加 system 雷 ■[. 

夕 Help 

'Gen 併 alsettings '] 留 Notifications '] 回 Ema 

il Notificalions ] 0 Tasks ] 

Host name TCP/IP ac 

1 か ess Port_ し ast event sent _ j 

snrit7Rr.fi - Lflfl 川- 

134571 12005 -05-1 8 11-27:59 牛ぉ JST 1 


」' Date Js_ Time _ [ Soui 


み 2005-05-17 06:04:47 午な JST 

Notification Manager started witn nonfic 如 ons Enabled. 


ク General settings 

国 Notifications 

回 Email Notifications 

贷 Tasks ^ 

Host name 


TCP/IP address 

Port 

Last event sent 

N0 

h 日'日.日. 1 日 I 

34571 

b 日日 5 -□日- 1011:2 了:日 g 午前 JST I 

spri1 f 

10.0.0.20 

34571 

2日日5-日日-1日11:27:日 g 午前 JST 


Delete system 
强 Mod の system 


白 end test event 


[Add system] メニュ ー 

Notifications 機能へシステムを追加する場合に選択します。追加したシステムを ASM から管理する 
場合は ASM メイン画面よりログインする必要があります。 



Hostnamsor 
TCP/IP address I 

TCP/IP port 


I 

34571 

Add Cancel Help 



[Host name or TCP/IP address ] : 

ホスト名または TCP / IP アドレスを指定します。 

[ TCP/IP port ] : 

TCP / IP ポート番号を指定します 
[ Add ] : 

設定したシステムを追加します。 

[ Cancel ] : 

入力した設定をキャンセルします。 


[ Help ] : 

ヘルプを表示します。 


[Delete system] メニュ ー 

Notifications 機能で表示されているシステムを削除する場合に選択します。選択後、確認メッセー 
ジが表示されますので、削除を実行する場合は [ Yes ] を、削除を取り消す場合は [ No ] を選択してく 
ださい。 


[Modify system] メニュ ー 

システムの情報を変更する場合に選択します。 


I (^System properties 

I 过 I 

Host name j 

TCP/IP address 

TCP/IP port j 

sprite 卜 s 

10.0.0.20 

34571 

II OK Cancel 

Help I 

II I 


[Host name ] : 

ホスト名を入力します。 

[ TCP/IP address ] 

TCP / IP アドレスを入力します。 

[ TCP/IP port ] 

TCP / IP ポート番号を入力します。 


[Send test event] メニユ ー 

指定したシステムにテストイベントを発行します。 
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3.6.4 Email Not け ications 機能 

本機能は未サポートです。 


ffl を意 

Email Notification 機能はサポートしていません。本機能を利用した場合、動作の保 
障はいたしません。 


3.6.5 Tasks 機能 

本機能は、スケジューリングされたタスクの 
確認/変更等をおこないます。 

下に各設定項目について説明します。 


選択したタスクの石クリックメニュー 


りル II. け ' り , り - 化山 ' lUg ■ リム而細 £- -inlxi 

File View Actions Help 


I 夕 H 帥 I 



ク General settings 

留 Notiflcat 山 ns 

回 Email Notifications 1 © Tasks ^ 

ID し Scheduled Start Time Status I, Recurring I... Description I 

1 2 日日日 - 日 6- 日日（水）日日 ; 日日 ; 日日 JST RfhpdiiiPd w 

eekly Build/Veriiy logical device: controller 1.logical device 1 


9 Delete task 
因 Modiiy task 

0 View task 



[Delete task ] メニユ ー 

登録されているタスクを削除する場合に選択します。選択後、確認メッセージが表示されますの 
で、削除を実行する場合は [ Yes ] を、削除を取り消す場合は [ No ] を選択してください。 

[Modify task ] メニユ ー 

登録されているタスクの設定を変更する場合に選択します。 

[Task description ] : 

スケジューリングされている内容を表示します。 
[ Recurring ] : 

スケジュールするタイプをレ: I 下より選択します。 

Never :ベリフアイを実行する日時指定します 

Daily :毎日実行する時間を指定します 

Weekly :毎週実行する曜日時刻を指定します 
Monthly :毎月実行する日時を指定します 

[スケジューリング指定画面]: 

スケジュールするタイプにより、日時/曜日を指定します。 

[0 K ] : 

スケジユーリングを完了し有効とします。 


に ancel ] : 

スケジューリングをキャンセルします。 


斗 


Task descri 口 。。 n _ 

「 I 叫に al device: controller 1,log に al device 2 C'BOOT-RAID01")| 

Recurrinq 
[weekly ^ 



|june 



12005 

- 


Sun 

Mon 

Tue 

Wed 

Thu 

Fri 

Sat 




L±J 

2 

3 

4 

日 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 




1 12 :「00 |am 

I OK I 〔 Cancel 』 
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ffl ヒント 

スケジユーリングされたタスクは、設定した日付より有効となります。 


[View task ] メニュ ー 

選択したタスクの詳細情報を表示します。 








Task description 

|BuildA/erify logical device: controller 1,logical device 2 ぐ BOOT-RAIDOr) 

Task ID 

h 


Status 

IScheduled 


Recurring 

■Weekly 


Scheduled start time 

1 

12005 -06-01 ( 水） 12:00:52 午お JST 

画 



3.6.6 タスクマネージャのイベントビユーワー表示画面 

タスクマネージャの各機能に表示されるイベントビユーワーの操作方法を Notification 機能のイベン 
トビューワー画面を例に説明します。 


ffl ヒント 

1^0が1〇3む0口機能1^>1外のイべントビューワーについては、メニューの名前を読み替え 
て、使用してください。 


例 _)Not け ications 機能に登録されているログの右クリックメニュ ー 


Date _ K Time Source Notification event description 

這 ) 2 日日日 - CT —つ -"〜一一".-- 

.马 Clear the notification event log 

Notification Manager started with notifications Enabled. 


Notification event detail 



[Clear the notification event log ] メニユ ー 

確認メッセージを表示後、 Notification ログをクリアします。選択後、確認メッセージが表示され 
ますので、クリアを実行する場合は [ Yes ] を、クリアを取り消す場合は [ No ] を選択してください。 


[Notification event detail] メニユー 

レ U 下のような ログの詳細ウィン ドウを表示します。 


Notification event deta 

m 

2S\ 


Type linformation 

Source | 


Date |05/05/17 

Time |18:04:47 JST 


Description 

Notification Manager started with noti t ications Enabled. 

ご 


[ I [ ' I [Close I[ Help ] 


[ Previous ] : 

前のログに戻ります。 

[ Next ] : 

次のログを表示します。 

[ Close ] : 

ログの詳細表示ウィンドウを閉じます。 
[ Help ] : 

ヘルプを表示します。 
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3-7 イベントウインドウについて 


ASM ではイベントウインドウを表示し、全イベント 
の確認が可能です。イベントウインドウはツール 
バーより、 [ Events ] メニューを選択することにより 
表示されます。 

レ: I 下のイベントウインドウの操作メニューを説明 
します。 


File 

J _ Date __: 

^2005-05-18 
® 2日日 5-05-1 8 
<1)2005-05-18 
〇 2005-05-1 8 
A 2005-05-1 8 
® 2005-05-1 7 
® 2005-05-1 8 
(& 2005-05-1 8 
A 2005-05-1 8 
® 2005 -05-1 8 
A 2005-05-18 
® 2005-05-17 
® 2005-05-17 
® 2005-05-17 
©2005-05-17 
A 2005-05-17 
® 2005-05-17 
® 2005-05-17 
る 2005 -05-17 
を 2005 -05-17 
るブ nns-n5-i7 


_Time_ 

11:27: 日日牛が JST 
11:25:07 牛お JST 
10:53:17午が JST 
10:53:15午お JST 
10:53:15牛お JST 
06:04:47午後 JST 
10:2目:2日午巧 JST 
10:28:20牛が JST 
10:05:2目午お JST 
09:28:28午前 JST 
09:28:11午が JST 
10:02:19午 f 麦 JST 
09:1日:日4午後 JST 
09:09:1目午な JST 
09:日9:1日午 f ま JST 
09:09:1目午後 JST 
06:04:47午な JST 
08:1日:4日午な JST 
0目:15:3目牛 f ま JST 
08:15:35午巧 JST 

n 7 .が.の年巧•巧 T 


spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritze 卜 s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 
spritzer-s 

finrit7Rr-fi 


J _Description_ 

Task Scheduler; Task3 scheduled successfully. 

Task Scheduler: Task 2 scheduled successfully. 

User Administrator logged into spritzer-s with administrative privileges. 
Task Scheduler: Could not start the logical device verity： controller null, I... 
Task Scheduler: Task 1 must be manually rescheduled using the Task... 
Adaptec Storage Manager started on TCP/IP port number 34157 1. 

Rebuild complete: controller 1,logical device 1 广 RAID1- 目00 T). 

Logical device is normal: controller 1,logical device 1 C'RAIDI-BOOT') 
Periodic scan found one or more degraded logical devices: controller 1.... 
Rebuilding: controller!, logical device 1("RAID1-BOOT'). 

Logical device is degraded; controller 1,logical device 1 C'RAIDI-BOOT') 
B 山 I か Verily complete: controller 1,logical device 1 ぐ RAIDI-BOOT). 
BuildingA/eritying: controller!, logical device 1("RAID1-BOOT'). 

User Administra ね r logged into spritzer-s with administrative privileges. 
Task Scheduler: Could not start the logical device verily; controller null, し. 
Task Scheduler: Task 1 must be manually rescheduled using the Task... 
Adaptec Storage Manager started on TCP/IP port number 34,571. 

User Administrator logged out from spritzer-s. 

Bus rescan complete: controller 1. 

Started the bus rescan; controller 1. 

TaskRnhRrtiilRr Onulri nnt start thR Innical rlRVIrft VRrItv- nnntrnllRr null I 


イ へゾ トウインドウのメニユーゾく一 

- [File ] メニュー 


[Clear the event log ] : 
e ログ情報をクリアします。 

gear the event log |_ [Save aS...] : 

- 亡 ログ情報を指定のフナルダに保存します。 

Close 2 

.■■川'い‘い… [ Close ] : 

イベントウインドウをクロー ズします。 


ログを指定した状態での右クリックメニュー 


.'卜 Date 
(1)2005-05-18 
CD 2 日日日-日日 -1 日 
CD 2 日日日-日日 -1 日 


Time Source 、 _ Description 


^ ^ 'っ 7 '5 0 y-|— ii-iT __ _ 

Task Scheduler: Task 3 scheduled successfully. 

り … 0 了お Clearthe event log 

Task Scheduler: Task 2 scheduled successfully. 

1 日 : 日 3:1 了 午 R Configuration event detail 

User Administrator logged into spritzer-s with administrative privileges. 


[Clear the event log ] メニユ ー 

ログ情報をクリアします。 

[Configuration event detail ] メニユー 

レ U 下の ような ログの詳細 ウィン ドウを表示します。 

[ Previous ] : 

气 前のログに戻ります。 

- [ Next ] : 

- 次のログを表示します。 

つ [ Close ] : 

- ログの詳細表示ウィンドウを閉じます。 

し erevioiK iTdext | [ Close || [ 邮 p | [ Help ] : 

ヘルプを表示します。 


翊 Configurat 


Type [information 


Source |spritze 卜 s 


Date |05/05/18 


Time |i 1:27:58 JST 


Description 


T&sk Scheduler ： Task 3 scheduled successfully. 
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3.8 ブロパティ表示 

ASM ではメニューよりプロパティ表示を行なうことができます。 

レ: I 下にハードディスクドライブと論理ドライブのプロパティ表示例について説明します。 
-ハードディスクドライブのプロパティ表示例 




Porto- Optimal (1 11 .76 GB) 



[ Device ] メ ニュー 

ハードディスクドライブの基本情報が表 
示されます 


[ Capacity ] メ ニュー 

ハードディスクドライブ内部の構成情報 
容量に関する情報が表示されます。 



[ Status ] メ ニュー 

ハー ドディスクドライブのステータス情 
報を表示します。 


-論理ドライブのプロパティ表示例 



J RAID1-B00T 


ぶ J 


Device ] Status | 

Logical device 1 

Logical device name 

RAID1-B00T 

RAID level 

Data space 

1 

111.73 GB 

Parity space 

111.73 GB 

Interface type 

Serial ATA 



Ij RAID1-B00T 
Device | Status | 
State 

Partitioned 

Protected by hot spare 


x| 


Optimal 

Yes 

No 


[ Device ] メ ニュー 

論理ドライブの基本情報が表示されます 


[ Status ] メ ニュー 

ハードディスクドライブのステータス情 
報を表示します。 
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え 9 ヘルプ 


ツールバーの [ Help ] やメニューバーの [ Help ] などを選択すると、 ASM に標準添付のヘルプが表示さ 
れます。（英文） 


£0 ヒント 

ASM に標準添付のヘルプには Express 5800シリーズで未サポートの機能や Express 
5800シリーズで未サポートのアレイボードに関する機能についても記述されていま 
す。サポート機能については本マニュアルで確認してください。 


3.10 ASM の口ーカルログ 

ASM ではイベント表示されるログ1^>1外にローカルに採取しているログがあリます。 

ASM で採取しているログ情報は、インストールフォルダ配下の]下ファイルが該当します。 

- RaidEvt.log : ASM 画面に表示される一般的な情報を登録するログファイル 
- RaidEvtA.log : RaidEvt . log の付加情報が登録されるログファイル 
- Raid Err . log/Raid ErrA.log :巧術的なエラー情報が登録されるログファイル 

これらのログについては必要に応じて参照してください。 


ffl ヒント 

ASM にてイベントログに登録しているログは2度登録される場合がありますが動作 
上問題はありません。 
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ん を意 ■ 制限事項 


ASM では]下の様な注意-制限事項があります。 

[インストール/アンインストール] 

■ Windows の 64 bit 対応 0 S 環境でアンインストールを実行すると、再起動後、 SNMP サービスのエ 
ラーが発生する場合がありますが、 SNMP サービスはその後正常に起動されます。本エラーは「2. 
インストール■アンインストール」の項の [ ASM のアンインストール]の項のヒントに記載の手順を 
実行することにより、次回起動時よリエラーは発生しな〈なります。 

■ ASM と 「Adaptec Storage Manager - Browser Edition 」（ ASMBE ) は同ーシステムにインス I — 
ルしないでください。 


[ASM 操作 ] 

■ リモートコンピュータで制御されるシステムにて Windows OS のファイヤーウォール機能等が動 
作している場合、リモートコンピュータ側より制御できません。この場合、リモートコンピュー 
夕から制御可能な設定に変更してください。 

- Windows XP 等の Windows ファイヤーウォールをサポートしている 0 S にて、 ASM をインストール 
すると、 ASM 起動時に" javaw " に対し 「 Windows セキュリティの重要な警告」ウィンドウが表示さ 
れる場合があります。この場合、「ブロックを解除する」を選択して利用してください。 

- Windows の 64 bit 対応 0 S 環境の場合、システム起動時にポップアップメッセージが表示され、 
Adaptec Storage Manager Agent サービスが停止する場合があります。この場合、下の手順に 
よりサービスエラー時の再起動を行うことにより回避できます。 

1. 「コントロ ールパネル」一「管理ツール」一「サービス」を起動する 

2. 「Adaptec Storage Manager Agent 」 のプロパティを開く 

3. 「回復」タグを選択し、「最初のエラー」項で「サービスを再起動する」を選択し、「サービ 
スの巧起動」項で巧起動する時間を設定する 

■ リモートコンピュータで制御する場合 、 AS M は口 ーカルコンピュータ/リモートコンピュータの両 
方にインストールされている必要があります。 


- ASM ではデフオルトで Port 番号34571〜34574を利用しています。 Port 番号を変更する場合は、 
「3.6.2 General se け ing 機能」の項を参照し、変更して〈ださい。 

-同一のシステムを複数の ASM より同時に制御しないで〈ださい。 


[論理ドライブの作成削除] 

■SATA HostRAID を利用している場合、 ASM では追加で論理ドライブを作成することはできません。 

-論理ドライブを作成する場合、レ: I 下のハードディスクドライブは使用しないでください。 

-パーティションのあるハードディスクドライブ 
-他アレイで使用していたハードディスクドライブ 

-論理ドライブを作成中は他理を完了するまでシステムをシャツトダウンや、ハードディスクドラ 
イブの挿抜は行なわないでください。 
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[ベリファイ機能] 

■Verify with fix 機能は ASM 上の表示またはログ上に 「 Build / Verify 」 や 「 Building / Ver け ying 」 と表示 
される場合があります。 


■ ASM のログからは Verify と Verify with fix の区別はできません。ログ上は 「 Build / Verify 」 や 

「 Building / Verifying 」 などと表示されます。実行中の Verify 他理を確認したい場合は、 ASM 表示よ 
り確認してください。 

• Verify 他理は予防保守の観点よリスケジユーリングによる定期的な実行を推奨します。 

■スケジユーリングされたベリファイ他理が何らかの要因でエラーとなった場合、そ 
の後のスケジユーリングは無効となりますので再設定をおこなってください。 


[リビルド機能] 

-リビルド実行中は、ホットスワップ機能を利用しないでください。 

-ホットスワップ機能を利用してリビルドをおこなう場合は、ハードディスクドライブを取り外し 
てから替わりのハードディスクドライブを取り付けるまでに60秒な上の間隔を空けて〈ださい。 

■ホットスワップ機能をサポートしていない SATA HostRAID の場合、ホットスペアリビルドを使用 
してリビルドをおこなってください。実施手順は、「3.5.2ホットスペアリビルド」の項を参照 
してください。 

■ホットスペアディスクは、下に示す状態のハードディスクドライブを指定できません。この場 
合、新品のハードディスクドライブか、フォーマット済みのハードディスクドライブを使用して 
ください。 

- HostRAID または他アレイで使用していたハードディスクドライブ 
-パーティ シヨンが作成済みの ハー ドディスクドライブ 


[その他] 

- ESMPRO の通報機能にて通報されたイベントは、 ESMPRO 上のアイコン表示は全て緑のアイコン 
(情報イベントとみえる）となりますので注意願います。 

■ Verify 他理が異常終了した場合に、稀に]下のイベントが登録されることがありますが、通報され 
ませんので注意願います。 

Event ID : 327 メ ツセージ： Verify failed : {0} [{1}] 

- ASM を起動する場合、画面設定で256色レ: I 上表示できる設定である必要があります。 

- Computer Associates 社の ARCserve を利用している環境の場合、システムのシャツトダウン時に 
システムログに]下のログが登録されることがありますが、運用上問題ありませんのでそのまま 
利用願います。 

ソース ： Service Control Manager イベント ID : 7031 種類：エラー 

説明 ： Adaptec Storage Manager Agent サービスは不正に終了しました。これは1回発生しています。 
次の修正動作が60000ミリ秒)内に行われます：なにもしない 
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付録 A. 通報監視について 


ESMPRO/ServerManager に HostRAID 関連のイベントメツセージ表示を行うことができます。設定 
は環境によって]下のように異なっています。 

-監視対象の HostRAID が接続されたサーバと別のマシンで動作する ESMPRO /ServerManager 
で監視を行う場合、そのマシンでレ: I 下の手順を行ってください。 

-監視対象の HostRAID が接続されたサーバで動作する ESMPRO/ServerManager で監視を行う 
場合、設定は不要です。 


[ Alert 通報レジストリ設定手順] 

1.CD-ROM ドライブに 「 EXPRESSBUILDER 」 CD-ROM を セットす る。 セットした後、画面に 
「マスターコントロールメニュー」が表示された場合は、マスターコントロールメニューを 
閉じてください。 


2. 「 EXPRESSBUILDER 」 の 「 ¥ASM¥ASMALERT 」 （こあ 
る 「 JASMALRT.EXE 」 を起動します。確認のダイアロ 
グボックスが表示されますので[はい]を選択します。 


Alert 通卽レジストリ記ち 


が.、 Alert 通卽レジストリ設ちします。 

よろしいですか？ 

『はい J を遇吊と、 Alert 通卽レジストリの記走を巧います。 
『いいえ J を遇ぶヒ巧もせすじが了します。 


居 ........ mm ...........ij _ いいさ (N ) 」 


3. レジストリ設定が完了後、終了を示すダイアログボックスが表示されますので [0K] をクリックし、シス 
テムの巧起動を実施します。 


ffl を意 

EXPRESSBUILDER 4.133 b - N ， 4.136 c - N ， 3.141 a - N を使用するシステムについて 
は、 [Alert 通報レジストリ設定手順]の手順 2 で選択するフォルダは 「¥ ASM 2 ¥ASM 
ALERT 」 フナルダとなります。 
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アラート通報メツセージと処置 

ASM をインストールすると、 「Adaptec Storage Manager Agent 」 と登録された下記メツセージを通 
報対象として設定します。この設定を変更する場合は、 ESMPRO / ServerAgent の通報設定で定義し 
直してください。 

下表の EventID は10進数です。マネージャの列の「〇」印は ESMPRO/ServerManager への通知を 
示しています。 「 Alive 」 の列の「〇」印はエクスプレス通報サービスへの通知を示しています。な 
お、通報はすべて情報として通知します。メッセージの％1などは埋め込み文字です。 


Event 

ID 

メッセージ 

処置 

マネ - 
ンャ 

ALIVE 

203 

The battery-backup cache device needs a new 
battery: {0} 

ボード上のバックアップバッテリを交換して〈ださい。 

〇 

〇 

204 

The battery-backup cache device is defective: 

{0}. Error code: {1} 

ボード上のバックアップバッテリを交換して〈ださい。 

〇 

〇 

301 

Logical device is degraded: {0} 

物理デバイスに障害がないか確認して下さい。適切な巧 
処後、再度、リビルドを実施して〈ださい。 

〇 

〇 

303 

Logical device failed: {0} 

ディスクの故障等で、アレイが使用できない状態です。 
必要に応じて、アレイを巧作成して〈ださい。 

〇 

〇 

304 

Rebuilding: {0}. 

アレイは再構築中です。 

〇 


305 

Rebuild complete: {0}. 

再構築が完了しました。 

〇 


306 

Rebuild failed: {0} [{1}] 

可能性があります。ステータスを確認し、必要に応じて交 
換してください。 

〇 

〇 

309 

Verify failed: {0} [{1}] 

Verify または Clear 処理が停止されたか異常終了しま 
した。ディスクが故障している可能性があります。ステー 
タスを確認し、必要に応じて交換して〈ださい。 

〇 

〇 

324 

Rebuild failed: {0} [{1}] 

ディスクが故障している可能性があります。ステータスを 
確認し、必要に応じて交換してください。 

〇 

〇 

347 

Deleted logical device: {0} 

論理デバイスが削除されました。 

〇 


401 

Failed drive: {0} 

ディスクが故障している可能性があります。ステータスを 
確認し、必要に応じて交換して〈ださい。 

〇 

〇 

402 

S.M.A.R.T. detected for drive: {0} 

ディスクの故障が迫っています。交換を検討して〈ださ 
い。 

〇 

〇 

403 

Failed drive: {0} ({1}) 

ディスクが故障している可能性があります。ステータスを 
確認し、必要に応じて交換して〈ださい。 

〇 

〇 

405 

S.M.A.R.T. detected for drive: {0} ({1}) 

ディスクの故障が迫っています。交換を検討して〈ださ 
い。 

〇 

〇 

407 

Physical drive added: {0} 

物理ドライブが追加されました: {0} 

〇 


408 

Physical drive removed: {0} 

物理ドライブが取り外されました 

〇 


414 

Verifying failed: {0}. 

アレイまたはディスクの状態が正常でない可能性があり 
ます。確認してください。 

〇 


417 

Verify failed: {0}. 

アレイまたはディスクの状態が正常でない可能性があり 
ます。確認して〈ださい。 

〇 


19444 

Deleted the hot-spare drive: {0}. 

ホットスペアドライブが取り外されました 

〇 


19447 

Deleted the standby hot-spare drive: {0}. 

スタンバイホットスペアドライブが取り外されました 

〇 


19448 

Replaced the failed drive: {0}. 

故障ドライブが交換されました 

〇 


19459 

Set drive to failed: {0}. 

ドライブが故障に設定されました 

〇 


19460 

Removed the failed drive from controller: {0}. 

コントローラから故障ドライブが取り外されました 

〇 


31014 

Failed drive - Device not found: {0} ({1}) 

デバイスの電源やインターフエースケーブルの接続を確 
認してください。 

〇 

〇 

31015 

Failed drive - Device will not come ready: {0} 

({1}) 

デバイスの電源やインターフエースケーブルの接続を確 
認してください。 

〇 

〇 
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付録 B. 電源制御抑止ドライバ 


電源制御抑止ドライバ ( Standby/Hibernation Lock ) は、システムの休止状態やスタンバイ状態への移 
行を抑止することができます。 HostRAID を使用する環境では、システムの休止状態やスタンバイ状 
態への移行はサポートされていません。レ: I 下の手順に従って、電源制御抑止ドライバをインストー 
ルしてください。アンインストールについては、他のソフトウエアでこのドライバが使用されてい 
ないか必ず確認してから行ってください。 

[電源制御抑止ドライバのインストール方法] 

1. CD - ROM ドライブに 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM をセットする。セットした後、画面に 

「マスターコントロールメニュー」が表示された場合は、マスターコントロールメニューを 
閉じてください。 

2. システムが 64 bit 対応 0 S の場合、 「 EXPRESSBUILDER 」 の 「¥ ASM ¥ ACPIDV 64」 にある 

「 EXPLOCK . BAT 」 を実行します。システムが 32 bit 対応 0 S の場合、 「¥ ASM ¥ ACPIDV 32」 にあ 
る 「 HRD _ INST . BAT 」 を実行します。 

3. 途中、右図のようなドライバの署名がないことを示すダイ 
アログボックスが表示される場合があります。表示された 
ら[はし、]を選択してください。 


4. 手順2で実行のバッチファイルの他理が終了するとインストール他理は完了です。 



C 3 ミち意、 

EXPRESSBUILDER 4.133 b - N ， 4.136 c - N ， 3.141 a - N を使用するシステムについて 
は、 [ Alert 通報レジストリ設定手順]の手順2で選択するフォルダは 「¥ ASM 2 ¥ACPI 
DV 32」 フナルダまたは r ¥ ASM 2¥ ACPIDV 64 j フナルダとなります。 


[電源制御抑止ドライバのアンインストール方法] 


ffl ヒント 

ASM レ: i 外に休止状態やスタンバイ状態への移行を抑止しているソフトウエアが存在 
します。電源制御抑止ドライバのアンインストールを行なう場合、インストールさ 
れているソフトウエアの説明書を参照し、他に電源制御抑止ドライバを必要として 
いるソフトウエアがないか確認してください。下のソフトウエアはこの電源制御 
抑止ドライバを必要としている可能性があります。 

- Power Console Plus 
- Promise Array Management 
- Web-based Promise Array Manager 
- Fas に heck 


1. 管理者権限のあるアカウント （ administrator など)で、システムにログオンします。 

2. スタートメニューから「設定」を選択し、「コントロールパネル」を起動し、「管理ツール」 
内の「コンピュータの管理」を起動し、「デバイスマネージャ」をクリックします。 
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3. デバイスの一覧が表示されます。デバイスの一覧より「システムデバイス」の 

rStandby/Hibernation Lock 」 をダブルクリックします。 

4. 「 Standby/Hibernation Lock のプロパティ」画面が表示されます。「ドライバ」タブをクリック 
し、[削除]をクリックします。[デバイスの削除の確認]画面が表示されますので [0 K ] をクリック 
します。 


上でアンインストールは完了です。 


[電源制御抑止ドライバの確認方法] 

電源制御抑止ドライバは]下の手順でシステムにインストールされているか確認することができま 
す。インストールやアンインストールの場合、この手順でインストールまたはアンインストールの 
結果を確認してください。 

1. 「管理ツール」内の「コンピュータの管理」を起動し、「デバイスマネージャ」をクリックし 
ます。 

2. デバイスの一覧より「システムデバイス」に 「 Standby/Hibernation Lock 」 が表示されているこ 
とを確認します。また、アンインストール時には、 「 Standby/Hibernation Lock 」 が表示されて 
いないことを確認します。 



電源制御抑止ドライバによりスタンバイ及び休止状態への移行が抑止されたときの表示 

電源制御抑止ドライバをインストールすると、スタンバイ及び休止状態への移行はできなくなりま 
す。例えば、シャットダウンメニューから休止状態を選択すると]下のようなポップアップを表示 
し、移行が中断します。 


システム化止なおの失巧 


へ 志段燕 3 態織觸端淵 S 袋掠!體歡端纖黯總黯 

山 塌合があ口ます。 


このポップアップは、電源制御抑止ドライバのエラーではありません。 

これは、電源制御抑止ドライバがスタンバイ及び休止状態への移行を正常に抑止した結果表示され 
ているものです。また、このポップアップはオペレーティングシステムが表示しているものであり、 
表示を抑止できません。 

このポップアップは、 [0 K ] をクリックして終了します。 


が 





















また、スタンバイ及び休止状態への移行が抑止されるとイべ 
ントログに右図のようなログが登録されます。 

このイベントログはオペレーテイングシステムが登録する口 
グであり、スタンバイ/休止状態の違いに関係なく「システム 
をスリープできませんでした」と表示されます。 
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